























> الخامسة و الربع ............. 17h15min‏ 








ال قاق امذ الجدول بالدة الزمنية 
10h25min 8hOOmin‏ 
13h55min 13h30min‏ 
14h 11h5Omin‏ 
ليلا حول الساعت إلى دقلق في الجدول 
ساعة إلا ربع | ساعة و 20 د | ساعتين و ربع | 2 ساعة نصف ساعة ا 


انطلق القطار من مدينة بجاية على الساعة آللَلََآظبَلكا متجها نحو العاصمة » بعد مرور 1#آ& وصل إلى 
المحطة » ماهي الساعة التي وصل فيها القطار إلى العاصمة ؟ 
































